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ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ 2187/ ബി1/ 14 / ജി.എച്ച്. എം . സി. റ്റി. 


2 03/ 2014 -15 - ലാബുകളിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഫിറ്റിംഗ്സ് 

വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
- 2 ,00,000 


2014 ആഗസ്റ്റ് 28. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള 
വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- 04 / 2014 - 15 പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ സാനിട്ടറി 
നാപ്കിൻ ബർണർ ( 3 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്- 1,50,000 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ജോലിയുടെ വിവരവും 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസൽ 

പകർപ്പ് 
- ഓഫീസ്മുഖേന തപാൽമുഖേന 
ക്രമനമ്പർ1- ന് 700 + വാറ്റ് 750 + വാറ്റ് - 400 + വാറ്റ്. 
ക്രമനമ്പർ 2, 3 - 400 + വാറ്റ് 450 + വാറ്റ് - 200 + വാറ്റ്. 


1 02/ 2014 -15 - ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് - 

3 , 50 , 000 
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ദർഘാസ് ഫോറം ഓഫീസിൽ നിന്നും വിൽക്കുന്ന 
അ വ സാന തീയ തിയും സമയവും - ഓ ഫീസ്മുഖേന 
10 - 10 - 2014, വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 


തപാൽ മുഖേന 30 - 9- 2014 , വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 - 2014, വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ. 


- ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 10 - 2014, വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും താഴെ ഒപ്പു 
വെച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും നിശ്ചിത തുക അടച്ചാൽ ലഭ്യമാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് സഹിതം 
പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത കവറു കളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പരും 
ടെണ്ടറിന്റെ പേരും വ്യക്ത മായി രേഖപ്പെടുത്തി സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 1 % വരുന്ന 
തുക നിര ത ദ വ്യ മായും 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയടക്കം പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
തീയതിയ്ക്കകം പ്രിൻസിപ്പാൾ & കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ, 
ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ഐരാണിമുട്ടം, മണക്കാട് പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 9 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത ദിവസവും 
സമയവും കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധി ദിവസമായി 
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
ഓഫീസിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


Last date and time for receipt of tenders — 10 - 10 - 2014 
at 3 .30 p . m . 

Date and time for opening of tenders — 10 - 10 - 2014 
at 4 p .m . 

Tender forms and other details can be had from this 
office on payment of prescribed amount either directly or 
by post. Filled tenders with required documents should be 
submitted in separate sealed cover with an EMD of 1 % 
of total cost of articles tendered with a preliminary 
agreement in Kerala Stamp Paper worth - 100 and the 
filled in tenders should reach the office of the Principal 
and Controlling Officer , Government Homoeopathic 
Medical College, Iranimuttom , Thiruvananthapuram within 
the prescribed date and time. Only cash and money 
orders are accepted for issuing tender forms. Tender 
number and name of tender should be clearly specified in 
each cover while submitting tender forms and for other 
correspondence. Tenders received after specified date and 
time will summarily be rejected . If the date of opening of 
tender happens to be a holiday, the tender will be opened 
on the next working day itself. 


More details can be had from this office on all 
working days. 


Government Homoeopathic 

Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal and 
Controlling Officer. 


No. 2187/B1/14/ GHMCT. 

28th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
items for the use of Government Homoeopathic Medical 
College , Thiruvananthapuram from the competent firms/ 
individuals. 


Sl . No. 


Tender No. and Particulars of jobs and 

Estimate Cost 


- 02/2014- 15 - Supply of Equipments - 3,50,000 
- 03/ 2014- 15 - Supply and installation of gas 

connection fittings - 2, 00 ,000 
- 04/ 2014- 15 - Supply and installation of Sanitary 
Napkin Burner (3 Nos.)— 1,50,000 


Cost of tender form : 

Direct 


By Post 


Duplicate 


Sl . No. 1 700 + VAT 750 + VAT 400 + VAT 
Sl. No. 2, 3, 400 + VAT 450 + VAT 200 + VAT 

Last date and time for sale of tender forms from 
office - 10 - 10 - 2014 at 3 p . m . 

Last date and time for sale of tender formsby post 
30 -9 -2014 at 3 p . m . 


